WŁADYSŁAW ostia POLITYŃSKI 


Doktor praw, 


Radca c. k. Sądu krajowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 55, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 
w dniu 29 Grudnia 1595 r. 


W żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 1 Znajomych 
na pogrzeb, który się odbędzie we Wtorek dnia 31 Grudnia b. r. z domu przy ul. 
św. Krzyża 1l. 7 o godzinie 3 popołudniu wprost na Cmentarz krakowski. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni CZASU“ w Krakowie. 
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